JAN MATEJKO 


DYREKTOR SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH, 


URODZONY W KRAKOWIE DNIA 30 LIPCA 1838 R., 
PO DŁUGICH CIERPIENIACH, ZAOPATRZONY ŚŚ. SAKRAMENTAMI, ZASNĄŁ W BOGU 
DNIA I LISTOPADA 1893 R. O GODZINIE 3 PO POŁUDNIU. 


W głębokim smutku pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych i Znajomych na pogrzeb, 
który się odbędzie w Sobotę dnia 4 Listopada b. r. o godzinie 10 rano. 


